Honorata Kasprzykiewicz 


przeżywszy lat 52, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
w dniu 3 Lipca 1881 r. rozstała się z tym światem. 


— CDR 
Siostry i brat zmarłej, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok z domu pod Nrem 4 przy ulicy Krötkiej na Kleparzu we Wtorek dnia 
5 b. m. o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


